Fahrplan gültig ab 10.08.2017 


GVB Verkehrs- und 
Betriebsgesellschaft 
Gera mbH 


IVMT 

I V/orlfohrcuorhn 


Verkehrsverbund 

Mittelthüringen 


Tram 


1 


Zwötzen - Heinrichstraße - 
Hauptbahnhof/Theater - Untermhaus 


Montag - Freitag 

4 

5 


6- 

19 


20 

21- 

-22 

23 

0 

Zwötzen 

ab 


34 


04 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

44 

04 

34 

04 

34 

59 

29 

Lasurstraße 



35 


05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

45 

05 

35 

05 

35 

00 

30 

Pforten 



36 


06 

21 

36 

51 

06 

21 

36 

51 

06 

21 

36 

46 

06 

36 

06 

36 

01 

31 

Wintergarten 



38 


08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

48 

03 

38 

08 

38 

03 

33 

Erfurtstraße 



40 


10 

25 

40 

55 

10 

25 

40 

55 

10 

25 

40 

50 

10 

40 

10 

40 

05 

35 

Schmelzh Cittenstraße 



41 


11 

26 

41 

56 

11 

26 

41 

56 

11 

26 

41 

51 

11 

41 

11 

41 

06 

36 

Heinrichstraße 

an 


43 


13 

28 

43 

58 

13 

28 

43 

58 

13 

28 

43 

53 

13 

43 

13 

43 

08 

38 

Heinrichstraße 

ab 

20 

45 

00 

15 

30 

45 

00 

15 

30 

45 

00 

15 

30 

45 

B 

15 

45 

15 

45 

B 

B 

Puschkinplatz 


22 

47 

02 

17 

32 

47 

02 

17 

32 

47 

02 

17 

32 

47 


17 

47 

17 

47 



Hauptbahnhof/Theater 


24 

49 

04 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

49 


19 

49 

19 

49 



Otto Dix 


25 

50 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

50 


20 

50 

20 

50 



Friedrich-Naumann-Platz 


27 

52 

07 

22 

37 

52 

07 

22 

37 

52 

07 

22 

37 

52 


22 

52 

22 

52 



Ernststraße 


28 

53 

08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

53 


23 

53 

23 

53 



Untermhaus 

an 

29 

54 

09 

24 

39 

54 

09 

24 

39 

54 

09 

24 

39 

54 


24 

54 

24 

54 




Alle Fahrten mit Niederflurbahnen (ohne Gewähr) B = verkehrt weiter als Linie 3 bis Betriebshof GVB 


Samstag 

5 

6 

7 

8-17 

18 

19 

20-0 

1 

Zwötzen 

ab 


04 

34 

04 


34 

49 

04 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

04 

34 

04 

34 

Lasurstraße 



05 

35 

05 


35 

50 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

05 

35 

05 

35 

Pforten 



06 

36 

06 


36 

51 

06 

21 

36 

51 

06 

21 

36 

51 

06 

21 

36 

06 

36 

06 

36 

Wintergarten 



08 

38 

08 


38 

53 

08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

08 

38 

08 

38 

Erfurtstraße 



10 

40 

10 


40 

55 

10 

25 

40 

55 

10 

25 

40 

55 

10 

25 

40 

10 

40 

10 

40 

Schmelzhüttenstraße 



11 

41 

11 


41 

56 

11 

26 

41 

56 

11 

26 

41 

56 

11 

26 

41 

11 

41 

11 

41 

Hein rieh Straße 

an 


13 

43 

13 


43 

58 

13 

28 

43 

58 

13 

28 

43 

58 

13 

28 

43 

13 

43 

13 

43 

Heinrich Straße 

ab 

20 

15 

45 

15 

30 

45 

00 

15 

30 

45 

00 

15 

30 

45 

B 

15 

B 

45 

15 

45 

L 

L 

Puschkinplatz 


22 

17 

47 

17 

32 

47 

02 

17 

32 

47 

02 

17 

32 

47 


17 


47 

17 

47 



Hauptbahnhof/Theater 


24 

19 

49 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

49 


19 


49 

19 

49 



Otto Dix 


25 

20 

50 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

50 


20 


50 

20 

50 



Friedrich-Naumann-Platz 


27 

22 

52 

22 

37 

52 

07 

22 

37 

52 

07 

22 

37 

52 


22 


52 

22 

52 



Ernststraße 


28 

23 

53 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

53 


23 


53 

23 

53 



Untermhaus 

an 

29 

24 

54 

24 

39 

54 

09 

24 

39 

54 

09 

24 

39 

54 


24 


54 

24 

54 




Alle Fahrten mit Niederflurbahnen (ohne Gewähr) 

B = verkehrt weiter als Linie 3 bis Betriebshof GVB L = verkehrt weiter als Linie 3 bis Lusan/Zeulsdorf 


Sonn- und Feiertag 



6 

7-11 

12 

13-17 

18 

19 

20-22 

23 

0 

Zwötzen 

ab 


04 


04 

34 

04 


34 

49 

04 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

04 

34 

04 

34 

59 

29 

Lasurstraße 



05 


05 

35 

05 


35 

50 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

05 

35 

05 

35 

00 

30 

Pforten 



06 


06 

36 

06 


36 

51 

06 

21 

36 

51 

06 

21 

36 

51 

06 

21 

36 

06 

36 

06 

36 

01 

31 

Wintergarten 



08 


08 

38 

08 


38 

53 

08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

08 

38 

08 

38 

03 

33 

Erfurtstraße 



10 


10 

40 

10 


40 

55 

10 

25 

40 

55 

10 

25 

40 

55 

10 

25 

40 

10 

40 

10 

40 

05 

35 

Schmelzhüttenstraße 



11 


11 

41 

11 


41 

56 

11 

26 

41 

56 

11 

26 

41 

56 

11 

26 

41 

11 

41 

11 

41 

06 

36 

Hein rieh Straße 

an 


13 


13 

43 

13 


43 

58 

13 

28 

43 

58 

13 

28 

43 

58 

13 

23 

43 

13 

43 

13 

43 

08 

38 

Heinrichstraße 

ab 

20 

15 

45 

15 

45 

15 

30 

45 

00 

15 

30 

45 

00 

15 

30 

45 

B 

15 

L 

45 

15 

45 

15 

45 

B 

B 

Puschkinplatz 


22 

17 

47 

17 

47 

17 

32 

47 

02 

17 

32 

47 

02 

17 

32 

47 


17 


47 

17 

47 

17 

47 



Hauptbahnhof/Theater 


24 

19 

49 

19 

49 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

49 

04 

19 

34 

49 


19 


49 

19 

49 

19 

49 



Otto Dix 


25 

20 

50 

20 

50 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

50 


20 


50 

20 

50 

20 

50 



Friedrich-Naumann-Platz 


27 

22 

52 

22 

52 

22 

37 

52 

07 

22 

37 

52 

07 

22 

37 

52 


22 


52 

22 

52 

22 

52 



Emststraße 


28 

23 

53 

23 

53 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

53 


23 


53 

23 

53 

23 

53 



Untermhaus 

an 

29 

24 

54 

24 

54 

24 

39 

54 

09 

24 

39 

54 

09 

24 

39 

54 


24 


54 

24 

54 

24 

54 




Alle Fahrten mit Niederflurbahnen (ohne Gewähr) 

B = verkehrt weiter als Linie 3 bis Betriebshof GVB L = verkehrt weiter als Linie 3 bis Lusan/Zeulsdorf 























































